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PARTITURA EN DO 



Instrumentation: 

Flauta alto (+ piccolo) 

Flauta dulce Paetzold contrabajo 

Guitarra 

Violin 

Viola 

Violoncello 



Notas para la interpretacion: 

La partitura consta de 7 modulos (de la "A" a la "G"), los cuales pueden 
ser tocados en cualquier orden previamente definido. Deben ser ejecutados 
manteniendo una cierta continuidad entre ellos (de ninguna manera deben 
ser entendidos como movimientos separados). 



Sfmbolos generales: 

^ cuarto de tono mas bajo que H 

\ cuarto de tono mas alto que H 



cambio progresivo desde una manera de tocar hacia otra 



****** oscilar irregularmente entre dos maneras de tocar, indicadas 

encima y debajo de la Knea rizada (sobre la pauta) 



Flauta: 

V 



sonido de aire 



Vi aire 

H 
H 

fxj 



mitad tono, mitad sonido de aire 



multifonico (alturas indefinidas) 



'(X) 

,(x) 
-(x) 



cambio progresivo desde el tono escrito hacia un 
sonido multifonico (alturas indefinidas) 



sonido de aire, cubriendo la totalidad del labium 



labium: abierto - cerrado 



altura mas aguda posible 



sobresoplido sobre la altura indicada con rombo (altura 
resultante indefinida) 



multifonico (alturas indefinidas) 



cambio progresivo desde el tono escrito hacia un 
sonido multifonico (alturas indefinidas) 



Guitar ra: 



se debe pro veer de un slide (cuello de botella), un plectro (uneta) y una 
moneda pequena con borde rugoso. 



x tocar la(s) cuerda(s) indicada(s), mientras se apaga con 

la mano izquierda 

pizz. efecto de sordina con la palma de la mano derecha 

sobre las cuerdas ("palm mute") 

A altura indefinida entre la boca y el puente 

sp - st sul ponticello - sul tasto 



"tapping": golpear con los dedos sobre la cuerda en el 
espacio indie ado 



frotar una o borde de la moneda sobre la cuerda 



Cuerdas: 

cada miisico se debe pro veer de un plectro (ej. uneta de guitarra electrica). 



x tocar la(s) cuerda(s) indicada(s), mientras se apaga con 

la mano izquierda 

V frotar el arco directamente sobre el puente, 

produciendo un sonido de aire 

A altura(s) mas aguda(s) posible(s) rozando la(s) 

cuerda(s) 

^ altura mas aguda posible pisando la cuerda 



esp-sp-n-st-est extremo sul ponticello - sul ponticello - position 
normal del arco - sul tasto - extremo sul tasto 



con maxima presion del arco produciendo un ruido 
rrnl ord -flaut chirriante - presion normal del arco - minima presion 
de arco 



glissando irregular 
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J = 60 



ca. 8" 




ca. 8" 



ca. 6" 



ca. 5" 



muy irregular 

\ VyVVyvvV^vvvvvVV\VVVVVvvVVVvvvvvVV\|VVV www^VvvWVV 



golpear las cuerdas sobre la boca 
ido con m. i. 



©( 



con nudillo 

sobre la madera, arriba de la boca 
sin apagar las cuerdas 



p alternando irregularraente entre 

el sonido natural y un multifonico 



a partir del sol (re) 



sobre el puente 

cambio de arco ad lib. acentuando cada vez 



>■ >■ > 



+ 

mf 




vln. 



fp fp fp fp fp 



sobre el puente 

cambio de arco ad lib. acentuando cada vez 



pp sempre 



pizz. 

con plectro 



muy irregular 




via. 



P fp fp fP fp fp 



sobre el puente 

cambio de arco ad lib. acentuando cada vez 



'PP 




pp sempre 



muy irregular 
no muy rapido 



VVWVw VWwwVWWWw> w WVw» Www 



p fp fp fp fp fp 



altcni;indo ineuukinnente entre 
Jp el sonido natural y el armonico 



2 




3 




4 




5 



slap 

—3 II 3- 



fl. a. 




gtr. 



mf p — 



vln. 



via. 




2 




3 




2 



J = 60 




3 




4 



17 



slap 



ruido 
de Haves 



pp- 



slap 
-3 — 



It 

mf 



+ " 

bisbl. 



fhill. 
+ - 



J3»- 



tss 
-3 — 



tss 



+ 

bisbl. 



^ * - — ■ - 



-pp- 



-pp 



con palma sobre mad era 

arriba de la boca 

dejando resonar las cuerdas 



con palma sobre mad era 

arriba de la boca 

dejando resonar las cuerdas 



frotar una 

sp /T\ 



w 



con palma sobre madera 

arriba de la boca 

dejando resonar las cuerdas 



+ 

mf 



+ 

mf 



mp 



+ 

mf 



mp 



n V 




n=n - 



legno jete 




n=n 



legno jete 



m 



n y n y 

-3—1 



-PP 



-PP 
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6 




7 



J = 50 




(con plectra) 

variando ad lib. el lugar de 
apagado sobre el diapason 




8 




variar duraciones ad lib. 



7" c.a. 




cambiar a fl. alto 



2 




3 




4 



ruido de Haves 

3- 




